VIRUS BLUEPRINT DA 


| | CORONAVIRUS 
Thème du module 9 : c  ANUHAN 
Votre 1coupe/1vie est prête, étape (2019-nCoV] 


suivante : 


Désalinisation du GaNS, 
Création de l’eau Plasma 


Proposé d’après le cours 
de MT Keshe mars 2020 


9-1 Rappel des définitions : 


Notions de base proposées d’après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ». 


9-1 Rappel des définitions : 
Eau de GaNS 


Dans le setup ou dans le bocal de stockage en verre, c'est l’eau claire qui est au dessus du 
GaNS solide, salée ou dessalée. 


On laisse l’eau salée ou on dessale l’eau de GaNS en fonction de l'utilisation. 3 


Notions de base proposées d’après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ». 


9-1 Rappel des définitions : 
Eau Plasma 


C’est de l’eau distillée à laquelle on a ajouté de l’eau de GaNsS. 


Notions de base proposées d’après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ». 


9-3 Rappel des définitions : 
La Coupe « OneCup-Onelife » 


Ce setup proposé par M Keshe est destiné à palier à une urgence. Cette coupe « One cup-One 
life » est facilement réalisable par toute personne en un temps record. 


Ecarts du mode dégradé : 


3 BOBINE CUIVRE (+) 


3 BOBINE CUIVRE NANO (=) 


D] raoue ve ze (+) Pas de gants, 


| | EAU SALÉE À 15 % (NaCI) 
Qp 


Eau courante (eau distillée), 


Forte salinité (15% ald 5%), 


+ Forçage avec courant électrique *, 


Pas de critère de propreté formel. 


VUE DU DESSUS 


* C’est une option non conseillée avec pile de type AA usagée (tension inférieure à 0,6 volt). 


9-4 Le dessalage du GANS de OneCup/OneLife 


D'après le document officiel de la KFSSI disponible sur le Wiki 


CE DONT VOUS AVEZ BESOIN … 


Pour les AA 


Récipients en verre 


Seringue 100 ml 


<@ 
& \ 
D 


QT . AN 
Cuillère en plastique AN 


Q 


& 


Ruban adhésif 


Paille ou tuyau souple 
iron 20 cm de long 
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AVANT DE COMMENCER... : associer la seringue et la paille (ou le tuyau) 
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Première application : Comment retirer d'abord les acides aminés de la tasse One Life avant de retirer les GANS. 

Méthode : Avec une cuillère en plastique, retirez délicatement les acides aminés qui flottent sur le dessus. Ce sont des couches 
d'aspect gras qui flottent à la surface de votre One Cup One Life. Placez ces acides aminés dans votre premier bocal en verre pour 
les conserver en vue d'une application ultérieure. 
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Collecter les Acides Aminés (AA) 


1ère OPERATION... 


CONFIGURATION APRES LA 1*'° OPERATION... 


+ AA + 


Eau claire 


CONSEIL : 

Les AA sont souvent collés à la cuillère. 
Vous pouvez les libérer en versant 

un peu d’eau douce dans la cuillère. 


Ne jamais toucher les AA avec les 


1 VA doigts!!! 
- AA sont à la surface : 
Les transférer avec la cuillère 


AA sont à la surface : 
Les collecter avec la cuillère dans le récipient « B » 
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Retirer les GANS du système « One Cup One Life » 
Appliquer la paille sur la seringue en la tapotant. Utilisez la seringue pour extraire les GANS au fond de votre One Cup One Life. 


Le GANS extrait du fond de la One Cup One Life, qui est maintenant présent dans la seringue, est mis dans votre 2ème bocal en 


verre. 
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Collecte & transfert du GANS de 1C/1L dans le récipient dédié C1 


2ème OPERATION... CONFIGURATION APRES LA 2ème OPERATION... 
Eau claire 
= 


Wiki version dffOMmars 2 


ler lavage de votre GANS : 

Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se 
déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous prenez l'Eau de Plasma 
claire et salée et vous en ajoutez dans votre One Cup One Life, ou vous conservez cette eau salée dans une bouteille de réserve 
supplémentaire. Cette eau salée peut être placée dans un bocal ouvert dans toute la maison pour éliminer tout virus présent 
dans la pièce. Vous devez rafraïichir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr 
car elle pourrait contenir l'énergie du virus. L'eau de plasma salée supplémentaire peut être utilisée dans votre machine à laver. 
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Premier lavage du GANS 


CONFIGURATION INTERMEDIAIRE 
DE LA 3ème OPERATION... 


Laisser le GANS 


complètement 
se décanter 
C1 
FT + a) + Tous 
= E | 


Eau claire 1°" lavage 


D — 
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Premier lavage du GANS (suite) 


3£me OPERATION... CONFIGURATION APRES 
LA 3ème OPERATION... 


Su) + 


1C/1L + 
NN Eau claire 


1°" lavage d'eau 
Utiliser la seringue 
Pour transférer l’eau du 


+ D 

— 2 
Réserve 

premier lavage du GANS 


d la 1C/1L 1°" lavage d’eau 
ans la pour CR 
compléter son niveau = 7 
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Premier lavage du GANS / photos 


a) 


1°" lavage 


3£me OPERATION... 


Wiki version du 10 mars 2020 


2ème lavage de votre GANS 

Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se 
déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous n'avez plus qu'à 
conserver cette eau salée dans votre bouteille de réserve supplémentaire. 

Cette eau salée peut être placée autour de la maison dans un bocal ouvert pour épuiser tout virus présent dans la pièce. 

Vous devez rafraïchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle 
pourrait contenir l'énergie du virus. 
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Deuxième lavage du GANS 


CONFIGURATION INTERMEDIAIRE 
DE LA 4ème OPERATION... 


Laisser le GANS 
complètement 
se décanter 


AA + + 


Eau claire 


u 
Réserve 


2ème lavage d’eau 


= 
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Deuxième lavage du GANS (suite) 


4ème OPERATION... 


Réserv 
d’eau 
assainissante 


Mettre le reste de l’eau 
plasma du deuxième lavage 
du GANS dans un récipient 


OUVERT 
disposé dans la maison 
pour piéger le virus 
(à changer toutes les 24h) 


Wiki version du 10 mars 2020 


CONFIGURATION APRES 
LA 4ème OPERATION... 


+ 
GANS 


Réserve 
2ème |[avage d’eau 


Na Ka 


2ème lavage de votre GANS 

Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se 
déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous n'avez plus qu'à 
conserver cette eau salée dans votre bouteille de réserve supplémentaire. 

Cette eau salée peut être placée autour de la maison dans un bocal ouvert pour épuiser tout virus présent dans la pièce. 

Vous devez rafraïchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle 
pourrait contenir l'énergie du virus. 


3ème lavage de votre GANS 

Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se 
déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous n'avez plus qu'à 
conserver cette eau salée dans votre bouteille de réserve supplémentaire. 

Cette eau salée peut être placée autour de la maison dans un bocal ouvert pour épuiser tout virus présent dans la pièce. 

Vous devez rafraïchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle 
pourrait contenir l'énergie du virus. 
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Troisième lavage du GANS 


CONFIGURATION INTERMEDIAIRE 
DE LA 5ème OPERATION... 


Laisser le GANS 


complètement 
se décanter 
S à ) {| | + AA + éserv 
a Ê | eau 


x assalniIssante 
Eau claire 


Réserve 
3ème Javage d’eau 


Sr 
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Troisième lavage du GANS (suite) 


5ème OPERATION... 


NZ Ÿ 


GANS 


3ème Ce à, 


CONFIGURATION APRES 
LA 5ème OPERATION... 


ac/1l | = | aa+ |  Résen 
’eau 


Eau claire assainissante 


L 


Réserve 
d’eau 


+ 
Réserve 


3ème |avage d’eau 


Na 7 KR 
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4ème ou 5ème lavage de votre GANS: 
… au Cas où il resterait des résidus de sel dans votre eau de plasma 
Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se 


déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous n'avez plus qu'à vous 
débarrasser de cette eau salée. 
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Quatrième lavage du GANS 


Laisser le GANS 
complètement 
se décanter 
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CONFIGURATION INTERMEDIAIRE 
DE LA 6" OPERATION... 


+ AA + Réserve 
djeau 


Eau claire assalnissan 


Réserve 
4ème |avage d’eau 


D 


e 


Quatrième lavage du GANS (suite) 


6ème OPERATION... 


NZ Ÿ 


GANS 


gème Ce à, 


CONFIGURATION APRES 
LA 6ème OPERATION... 


1c/1L + AA + + Réserve 
d'eau 


Eau claire assainissante 


1 


Réserve 
d’eau 


+ 
Réserve 


4ème |avage d’eau 


KL KL 
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Préparer l'eau de plasma pour son application 
Répétez ce processus de lavage jusqu'à ce que tout le sel soit retiré de la tasse One Cup One Life. 


Vous pouvez maintenant ajouter une cuillère d'acides aminés à votre eau de plasma contenant les GANS. Vous la 
secouez et vous laissez les GANS se déposer jusqu'à ce que vous n'ayez plus que de l'eau de plasma propre sur le 
dessus. 


Cette eau de plasma est prête à être appliquée. 


Cela donne à votre eau de plasma l'intensité de champ supplémentaire grâce à l'ajout de l'intensité de champ des 
acides aminés. 


L'intensité du champ du GANS est continuellement transférée à l'eau. Cela retire l'énergie du virus et l'épuise de son 
champ. 


Pour ce faire, suivez toutes les applications correctes comme expliqué ci-dessus et ci-dessous. 
Gardez toujours une solution prête à l'emploi d'un litre d'eau propre avec 150 grammes de sel de table normal. Le sel 


est complètement dissous dans l'eau froide et vous pouvez ajouter à votre One Cup One Life ou plusieurs tasses. 
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Transfert des acides aminés dans le GANS 1/2 


Eau claire 
AA sont à la surface : 


Les transférer avec la cuillère 
dans le récipient « C1 » 


Wiki version du 10 mars 2020 


CONSEIL : 

Les AA sont souvent collés à la cuillère. 
Vous pouvez les libérer en versant 

un peu d’eau douce dans la cuillère... 


Secouer le récipient « C1 » 
avec l’eau plasma, le GANS, 
et les AA 


Transfert des acides aminés dans le GANS 2/2 


7ème OPERATION... Eau de Plasma claire 
prête à être utilisée 
Laisser le GANS (absolument sans 
complètement GANS solide)! 
se décanter 


Secouer le récipient « C » 


avec l’eau plasma, le GANS, 
et les AA 


A LA FIN DE LA 5ème OPERATION... L'EAU DE PLASMA EST DISPONIBLE 
ETAT DES RECIPIENTS: 


1C/1L + + 


Ne jamais absorber, toucher 
de GANS solide !!! 
Eau 


D + 
Lo a 
ss : 
(avec probablement  4ëme Javage Réserve 


juelaues AA d’eau de nettoyage 
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Réduction du taux de salinité (récipient cylindrique) AA \ UN 


GANS 


Premier rinçage 
Le sel se dilue dans un volume 
10 fois plus grand 
La salinité est de 1,5% = 15 000 ppm 


“? Etat initial 15% = 150 000 ppm 


Réduction du taux de salinité (récipient cylindrique) 


Premier rinçage Etat initial 15% = 150 000 ppm 


Le sel se dilue dans un volume 
10 fois plus grand 
La salinité passe de 15 à 1,5% = 15 000 ppm 


Deuxième rinçage 
Le sel se dilue dans un volume 
10 fois plus grand 
La salinité passe de 1,5 à 0,15% = 1500 ppm 10 cm 


Troisième rinçage 
Le sel se dilue dans un volume 
10 fois plus grand 
La salinité passe de 0,15% à 0,015% = 150 ppm 


Quatrième rinçage 
Le sel se dilue dans un volume 
10 fois plus grand 
La salinité passe de 0,015 à 0,0015% = 15 ppm 


GANS 


Quelques conseils et possibilités … 


Ne jamais utiliser de métal (cuillère, bouchon vissé pour les récipients, etc)... 


J'ai toujours un récipient supplémentaire en verre pour la future coupe 1C/1L. En effet, avant de prélever les AA, je 
« démonte » les bobines et la plaque de zinc et j’'équipe mon récipient supplémentaire 


Ne pas comparer la création d’un GANS classique avec le GANS de la coupe 1C/1L, 
Quand vous créez plusieurs coupes 1C/1L, ne jamais oublier qu’elles n’ont pas le même potentiel énergétique, 
Quand vous créez plusieurs coupes 1C/1L, la règle de l’éloignement de 5 mètres entre deux coupes est maintenue ! 


Si votre bobine nano revêtue de la coupe 1C/1L reprend la couleur cuivre, c’est normal. Le phénomène est 
concomitant avec la bobine cuivre qui devient nano revêtue, et c’est normal, 


Quand vous créez plusieurs coupes 1C/1L, vous pouvez grouper les GANS dans un seul récipient, 


Quand vous créez plusieurs coupes 1C/1L, vous pouvez grouper les AA dans un seul récipient. 
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Application de l’eau Plasma / En Préventif / Avant de se coucher et au lever le matin 


* _Mouillez votre tête (pas complètement) 

° _ Pulvérisez sur le devant de votre poitrine et sur le dos. 

* _Vaporisez votre gorge et votre cou. 

*  Lavez votre visage et vos narines. 

*  Lavez vos mains. 

° _ Vaporisez vos vêtements à chaque fois avant de quitter la maison et à votre retour. 


Si possible, utilisez à tout moment un humidificateur à la porte d'entrée, contenant uniquement de l'eau de plasma pure provenant de la tasse One Cup One 
Life. 


*  Buvez 300, et jusqu'à 500 ml d'Eau Plasma par petites gorgées pendant la période de 24 heures. 
° __Inhalezle champ d'intensité supérieur de l'Eau Plasma à travers une bulle (gobelet respiratoire) sans métal présent dans la bulle ou créez et utilisez un 
système en plastique fait maison. 


* _ Répétez le processus d'inhalation au moins 3 fois par jour pendant 10 à 15 minutes à chaque fois. 


Vous utilisez les mêmes applications pour tous les animaux, car les animaux sont exposés au même titre que les humains à ce virus. Cette application désigne 
toutes les créatures qui ont du sang qui coule dans leurs veines. 


Sur les conseils de M. Keshe, créez par famille 5 tasses individuelles One Cup One Life, car chaque tasse a son propre champ magnétique. 
En ajoutant les GANS des différentes coupes One Cup One Life, vous augmentez les champs. 


Grâce à l'utilisation et à la présence des 5 tasses, vous créez un champ suffisant à ce moment pour la prévention. Vous mélangez l'eau de plasma des 5 tasses 
One Cup One Life et l'appliquez comme expliqué ci-dessus. 


Si votre sel contient de l'iode, remplacez-le par du sel de mer blanc qui ne contient pas d'iode. (Les sels E 535 (ferrocyanure de sodium) et E 536 (ferrocyanure de 
potassium) sont acceptables, voire bénéfiques). 
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Application de l’eau Plasma / En cas d'infection 


Appliquer en spray, l'eau plasmatique d'une tasse Une vie toutes les heures : 


Sur le devant et le dos de votre poitrine. 

Mouillez votre visage. 

Lavez vos mains. 

Lavez votre tête. (pas complètement mouillée). 

Boire à intervalles de 15 à 30 minutes 50 ml, jusqu'à 700 ml par jour. 
Inhalez 1 à 2 fois par heure, 10 à 15 minutes à la fois. 

Lavez-vous régulièrement les mains et les narines. 

Vaporisez régulièrement les vêtements et la literie. 


Vaporisez les poignées de porte et d'autres objets comme les rideaux en plastique dans les salles de bains à risque d'infection avec de l'eau de plasma One Cup 
One Life. 


Protection supplémentaire pour les gardiens et les membres de la famille qui s'occupent des enfants : 
Avant qu'une personne n'entre dans la chambre d'une personne infectée, vous devez faire une demande avant d'entrer et de quitter la chambre. 


Utilisez un masque. 

Mouillez votre tête (pas complètement). 
Vaporisez votre poitrine avant et votre dos. 
Vaporisez votre gorge et votre cou. 

Lavez votre visage et Vos narines. 

Lavez vos mains. 

Et buvez 20 ml d'eau de plasma. 
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Application de l’eau Plasma / En cas d'infection 


Informations complémentaires : 

Comment utiliser un masque 
Utilisez un masque, ne le touchez jamais directement et mettez-le toujours en place et enlevez-le au niveau des élastiques. 
Avant d'enlever le masque, vaporisez-le avec votre Plasma Water One Cup One Life. Attendez 3 minutes avant de l'enlever. 
Pour nettoyer le masque, mettez-le dans un bol avec du Plasma Water One Cup One Life pendant 10 à 15 minutes. 
Après séchage, vous pouvez utiliser le masque à nouveau. 
Il est bon que vous remettiez le masque nettoyé dans un état légèrement humide. 

Autres 


Évitez de serrer la main des autres et n'appliquez pas les habituels baisers de bienvenue et embrassades. 
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Application de l’eau Plasma / Dans tous les cas … 


En outre, dans tous les cas, impliquez chaque membre de la famille dans le processus. 
Vaporisez l'eau de plasma de la tasse Une vie sur les poignées de porte. 


Vaporisez l'eau de plasma de One Cup One Life sur les lits, les tables, les murs, la voiture, les rideaux, les vêtements, les chaussures et les couvertures d'hiver 
comme les gants et les chapeaux. 


Vaporisez tous les autres objets comme les rideaux en plastique dans les salles de bain, les rideaux de séparation dans les hôpitaux à risque d'infection par 
l'eau de plasma One Cup One Life. 


Vos animaux domestiques d'intérieur ainsi que les animaux d'extérieur, reçoivent la même application du Plasma Waters One Cup One Life. 
Ils reçoivent l'eau potable et la pulvérisation de leur corps et de leurs lieux de sommeil à partir de l'eau de plasma finie de la tasse One Cup One Life. 


Lavez le linge avec 500 ml d'Eau Plasma. 


Utilisez l'humidificateur 24 heures sur 24 avec de l'Eau Plasma. 


Placez plusieurs One Cup One Life dans la maison. Elles absorberont les champs du virus dans ces tasses et épuiseront le virus des pièces. Les tasses doivent 
être remplies chaque jour avec de l'eau saline de plasma fraîche et l'ancienne eau de plasma doit être jetée dans les toilettes et rapidement évacuée. 
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La création des 


Module d'initiation n°10 : 


Résumé des modules n°8 & 9 
Sujet d'actualité : 

1C/1L anti coronavirus n°2, 
Informations pratiques : 
GaNS à partir de gélules, agriculture 


O 


Notions de base proposées d’après les Publications Pla 


